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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 62 

23 Ιανουάριου 2008 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.1 

» Δικαιοσύνης.2 

» Μακεδονίας - Θράκης.3 

Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς.4 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

(ΐ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθήνα, 
την 20.12.2007 κατόπιν προτάσεως του Υφυπουργού 
Εθνικής Αμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις: 

Κυρώνονται οι παρακάτω συμπληρωματικοί πίνακες 
κρίσης, αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας έτους 
2007-2008, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προα¬ 
γωγών Αεροπορίας: 

Προακτέου κατ’ αρχαιότητα Επισμηναγού Εφοδιαστή 
Διαμαντάκου Νικολάου (14946). 

Προακτέας κατ’ εκλογή Επισμηναγού Νοσηλευτικής 
Παναγιωτίδου Ελένης (16253). 

Προακτέων κατ’ εκλογή Επισμηναγών Τεχνικής Υπο¬ 
στήριξης: 

Οπλουργού Ψαρουδάκη Εμμανουήλ (18043) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Λαζανά Αθανασίου 
(18162) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Σαραντάκη Νικήτα 
(18190) 

Μηχανικού Κατσίβελου Χρήστου (18199) 

Οπλουργού Μαυρίδη Κοσμά (18211) 

Μηχανικού Ηλιόπουλου Αναστασίου (18219) 
Μηχανικού Γούση Στεργίου (18221) 

Μηχανικού Μιγγούση Κωνσταντίνου (18233) 
Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Στυλιανάκη 
Ευαγγέλου (18236) 

Ηλεκτρολόγου Μονιάκη Μιχαήλ (18238) 

Εφοδιαστή Σταυρόπουλου Σωτηρίου (18243) 
Μηχανικού Ράμμου Σπυρίδωνα (18247) 

Μηχανικού Αστάρα Βάϊου (18261) 

Εφοδιαστή Θεοφίλου Παναγιώτη (18268) 

Μηχανικού Αγγελή Γεωργίου (18284) 

Μηχανικού Χριστοδούλου Γ εωργίου (18287) 
Οπλουργού Τουλιά Αριστοτέλη (18293) 
Ηλεκτρολόγου Κλέτσα Νικολάου (18304) 


Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Ανυφαντάκη 
Γεωργίου (18310) 

Μηχανικού Μαλανδράκη Κωνσταντίνου (18320) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Μουτσέλη Βασιλείου 
(18321) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Στεργίου Παναγιώτη 
(18335) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ζαγκλαβάρα Θεοδώ¬ 
ρου (18344) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Λεοντάρη Νικολάου 
(18395) 

Μηχανικού Σπιτιέρη Παναγιώτη (18401) 

Μηχανικού Σανταμούρη Ματθαίου (18407) 

Οπλουργού Μητρολιού Αθανασίου (18408) 

Μηχανικού Σιόντα Οεοχάρη (18411) 

Οπλουργού Ανδρούτσου Λεωνίδα (18635) 

Μηχανικού Κοτρώτσου Βασιλείου (18654) 

Οπλουργού Κατσαμποξάκη Μιχαήλ (18668) 
Μηχανικού Παλλαντζά Βελισσαρίου (18669) 
Οπλουργού Τζομπανάκη Μιχαήλ (18670) 

Οπλουργού Καραμήτρου Αναργύρου (18675) 
Μηχανικού Κυριακόπουλου Δημητρίου (18692) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Βούλγαρη Δημητρίου 
(18717) 

Εφοδιαστή Τσολακίδη Μιχαήλ (18759) 

Υπηρεσίας Εδάφους Οπλουργού Χαριτάκη Νικολάου 
(18250) 

Μηχανικού Φουστέρη Βασιλείου (18933) 

Αεράμυνας Γιαννακούντζου Γεωργίου (18343) 
Προακτέου κατ’ εκλογή Επισμηναγού Υπηρεσιών Υπο¬ 
στήριξης Άμυνας Αεροδρομίων Γουλιμή Κωνσταντίνου 
(17433). 

Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Επισμηναγού Τεχνι¬ 
κής Υποστήριξης Μηχανικού Γεροκώστα Δημητρίου 
(18038). 

Προακτέου κατ’ εκλογή Σμηναγού Μηχανικού Αερο¬ 
σκαφών Στεφανόπουλου Γ εωργίου (18861). 

Προακτέων κατ’ εκλογή Σμηναγών Τεχνικής Υποστή- 
ριξης: 

Μηχανικού Ρούπα Μιχαήλ (18939) 

Οπλουργού Ρούσσου Δημητρίου (18993) 

Εφοδιαστή Παυλόπουλου Γ εωργίου (19387) 
Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Καστρινάκη 
Παντελή (19624) 

Εφοδιαστή Κοκολινάκη Γεωργίου (19625) 
Ηλεκτρολόγου Χατζηστυλιανού Ζαχαρία (19637) 
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Ηλεκτρολόγου Λαουτάρη Ανδρέα (19644) 

Μηχανικού Τζιάτζιου Βησσαρίωνα (19647) 

Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Κανελλό- 
πουλου Ιωάννη (19668) 

Οπλουργού Τασούλη θωμά (19683) 

Οπλουργού Γαρουφαλιά Κωνσταντίνου (19695) 
Μηχανικού Ζώη Γεωργίου (19700) 

Μηχανικού Νεστερούλη Γεωργίου (19704) 

Αεράμυνας Κόκκινου Κωνσταντίνου (19718) 
Αεράμυνας Δεβλιώτη Αναστασίου (19760) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Οικονόμου Βασιλείου 
(19727) 

Μηχανικού Μάκρη Ηλία (19752) 

Μηχανικού Γιαννακόπουλου Κωνσταντίνου (19788) 
Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γεωργό 
Ιωάννη (19796) 

Προακτέων κατ’ εκλογή Υποσμηναγών Τεχνικής Υπο¬ 
στήριξης: 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Κοντογιάννη Ιωάννη 
(60569) 

Μηχανικού Χαραλαμπίδη Ιωάννη (60578) 

Μηχανικού Πατρούλια Νικολάου (60587) 

Οπλουργού Σταυρόπουλου Ιωάννη (60590) 
Μηχανικού Πολίτη Νικολάου (60647) 

Μηχανικού Αλεξανδρόπουλου Γεωργίου (60788) 
Εφοδιαστή Φυλακτού Αριστείδη (60839) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Παπαδάκου Νικολάου 
(60990) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Πριτσιόλα Ευαγγέλου 
(61002) 

Εφοδιαστή Ξοφάκη Κωνσταντίνου (61005) 

Μηχανικού Ζωγράφου Κωνσταντίνου (61006) 
Οπλουργού Περιστεράκη Λεωνίδα (61007) 

Μηχανικού Μάσια Ευαγγέλου (61017) 

Μηχανικού Φανού Νέστωρα (61019) 

Μηχανικού Παππά Χρήστου (61024) 

Μηχανικού Σέργη Νικολάου (61037) 

Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Λυκοτρα- 
φίτη Βασιλείου (61040) 

Οπλουργού Γαρουφαλιά Αποστόλου (61095) 
Εφοδιαστή Στέφα Ευαγγέλου (61102) 

Μηχανικού Κλείδωνα Δημητρίου (61112) 

Μηχανικού Κατέβα Κωνσταντίνου (61123) 

Μηχανικού Σκυλάκη Αντωνίου (61148) 

Μηχανικού Παλαιολόγου Νικολάου (61151) 

Μηχανικού Κουρλιούρου Κωνσταντίνου (61154) 
Μηχανικού Αλπού Αποστόλου (61156) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Καραδήμα Ιωάννη 
(61172) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ανδρώνη Ιωάννη 
(61179) 

Οπλουργού Μουζακίτη Γ εωργίου (61187) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ζαχαριάδη Μιχαήλ 
(61217) 

Μηχανικού Κυριακάκη Γ εωργίου (61260) 

Μηχανικού Δάκου θεοδώρου (61391) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ακουμιανάκη Ευαγ¬ 
γέλου (61402) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Αποστολίδη Ιωάννη 
(61640) 

Μηχανικού Καραντινού Χρήστου (61657) 

Μηχανικού Ναϊσίδη Ευστρατίου (61694) 

Μηχανικού Αγγελή Κωνσταντίνου (61706) 

Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Μαντούβα- 
λου Μιχαήλ (61709) 


Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ασβεστόπουλου Ελευ¬ 
θερίου (61728) 

Μηχανικού Σκούρα Κωνσταντίνου (61990) 

Οπλουργού Σακκά Παύλου (62002) 

Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Τριχιά Χρή¬ 
στου (62004) 

Οπλουργού Γ ραμμένου Δημητρίου (62013) 

Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Ναξάκη Γ ε¬ 
ωργίου (62093) 

Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Οικονόμου 
Χρήστου (62105) 

Εφοδιαστή Σούλιου Μιχαήλ (62106) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Πάτρωνα Γεωργίου 
(62113) 

Μηχανικού Πάνου Χρήστου (62118) 

Μηχανικού Παπαπέτρου Κυριάκου (62132) 

Εφοδιαστή Ζαβέρδα Ταξιάρχη (62149) 

Εφοδιαστή ΤζΙβαρίδη Γ εωργίου (62157) 

Μηχανικού Ντούνη Ιωάννη (62170) 

Ηλεκτρολόγου Μίχου Σωτηρίου (62172) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Κατωπόδη Βασιλείου 
(62250) 

Μηχανικού Βουτσιλά Λεωνίδα (62253) 

Μηχανικού Γιαχγιά Φωτίου (62261) 

Μηχανικού Παλλιεράκη Κωνσταντίνου (62288) 
Μηχανικού Προδρομίδη Φωτίου (62502) 

Μηχανικού Κούτσικου Αριστείδη (62507) 

Μηχανικού Μπαρμπαρή Παντελή (62511) 

Μηχανικού Γ κάβα Βασιλείου (62514) 

Μηχανικού Μετάνοια Γ εωργίου (62515) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Παντελή Στυλιανού 
(62516) 

Εφοδιαστή Ελευθερίου Δημητρίου (62532) 

Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Τοπάλη 
Ηλία (62535) 

Μηχανικού Νικολάτου Ευαγγέλου (62537) 

Μηχανικού Δημητριάδη Χρήστου (63120) 

Υπηρεσίας Εδάφους Μηχανικού Χαλδή Χριστόφορου 
(60568) 

Αεράμυνας Καπκίδη Σταύρου (61080) 

Αεράμυνας Τασσιά Γεωργίου (61690) 

Αεράμυνας Σταματάκου Ιωάννη (61699) 

Αεράμυνας Γιανναράκου Παναγιώτη (61712) 
Αεράμυνας Σταύρου Νικολάου (61793) 

Αεράμυνας Φωτίου Μηνά (61994) 

Αεράμυνας Τρίγκα Ευθυμίου (62108) 

Αεράμυνας Αυτουσμή Ευστρατίου - Κωνσταντίνου 
(62134) 

Προακτέου κατ’ αρχαιότητα Υποσμηναγού Τεχνικής 
Υποστήριξης Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων 
Ανδρέου Γ εωργίου (62534). 

Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Υποσμηναγού Τεχνι¬ 
κής Υποστήριξης Μηχανικού Καραγιάννη Κωνσταντίνου 
(60811). 

Προακτέου κατ’ εκλογή Υποσμηναγού Υπηρεσιών Υπο¬ 
στήριξης Διοικητικού Τούντα Βασιλείου (62026). 

Προακτέων κατ’ εκλογή Υποσμηναγών Μονιμοποιημέ¬ 
νων Εθελοντριών του ν. 705/1977: 

Ταμιακού Μπόσμου Παρασκευής (62634) 

Υλικονόμου Γιαλαμά Σουλτάνας (62747) 

Υλικονόμου Δημητρακοπούλου Αικατερίνης (62773) 
Νοσοκόμας Σαββοπούλου Ευθυμίας (62783) 

Ταμιακού Νάσιου Βιργινίας (62788) 

Υλικονόμου Ζαραλή Αικατερίνης (62793) 

Υλικονόμου Ζήκου Ουρανίας (62800) 
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Νοσοκόμας Ιωαννίδου Ισιδώρας (62830) 

Νοσοκόμας Σαρδέλη Γενοβέφας (62836) 

Νοσοκόμας Καλαϊτζάκη Ελένης (62896) 

Υλικονόμου Καπακτσή Ουρανίας (62907) 

Νοσοκόμας Αντωνίου Ελένης (62914) 

Νοσοκόμας Χατζηαθανασίου Αθανασίας (62938) 
Υπηρεσίας Εδάφους Νοσοκόμας Πιτσώνη Ειρήνης 
(62885) 

Υπηρεσίας Εδάφους Νοσοκόμας Βούλγαρη Ευαγγε¬ 
λίας (62941) 

Προακτέας κατ’ αρχαιότητα Υποσμηναγού Μονιμοποι¬ 
ημένης Εθελόντριας του ν. 705/1977, Υλικονόμου Δαλα- 
μήτρα Ευανθίας (62665). 

Προάγονται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών ορ¬ 
γανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
1 παρ. 2 και 3 του ν. 988/1979 και του ν. 2439/1996, οι 
παρακάτω αξιωματικοί: 

Στο βαθμό του Αντισμηνάρχου οι παρακάτω Επισμη- 
ναγοί: 

Οικονομικός Λαβής Γεώργιος (15368), κατ’ εκλογή 
Εφοδιαστής Διαμαντάκος Νικόλαος (14946), κατ’ αρ¬ 
χαιότητα 

Νοσηλευτικής Παναγιωτίδου Ελένη (16253), κατ’ εκλο¬ 

γή 

Στο βαθμό του Αντισμηνάρχου, κατ’ εκλογή, οι παρα¬ 
κάτω Επισμηναγοί Τεχνικής Υποστήριξης: 

Οπλουργός Ψαρουδάκης Εμμανουήλ (18043) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Λαζανάς Αθανάσιος 
(18162) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Σαραντάκης Νικήτας 
(18190) 

Μηχανικός Κατσίβελος Χρήστος (18199) 

Οπλουργός Μαυρίδης Κοσμάς (18211) 

Μηχανικός Ηλιόπουλος Αναστάσιος (18219) 
Μηχανικός Γούσης Στέργιος (18221) 

Μηχανικός Μιγγούσης Κωνσταντίνος (18233) 
Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Στυλιανά- 
κης Ευάγγελος (18236) 

Ηλεκτρολόγος Μονιάκης Μιχαήλ (18238) 

Εφοδιαστής Σταυρόπουλος Σωτήριος (18243) 
Μηχανικός Ράμμος Σπυρίδωνας (18247) 

Μηχανικός Αστάρας Βάϊος (18261) 

Εφοδιαστής Θεοφίλου Παναγιώτης (18268) 

Μηχανικός Αγγελής Γ εώργιος (18284) 

Μηχανικός Χριστοδούλου Γ εώργιος (18287) 
Οπλουργός Τουλιάς Αριστοτέλης (18293) 
Ηλεκτρολόγος Κλέτσας Νικόλαος (18304) 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Ανυφαντά- 
κης Γεώργιος (18310) 

Μηχανικός Μαλανδράκης Κωνσταντίνος (18320) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Μουτσέλης Βασίλειος 
(18321) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Στεργίου Παναγιώτης 
(18335) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ζαγκλαβάρας Θεό¬ 
δωρος (18344) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Λεοντάρης Νικόλαος 
(18395) 

Μηχανικός Σπιτιέρης Παναγιώτης (18401) 

Μηχανικός Σανταμούρης Ματθαίος (18407) 
Οπλουργός Μητρολιός Αθανάσιος (18408) 

Μηχανικός Σιόντας Θεοχάρης (18411) 

Οπλουργός Ανδρούτσος Λεωνίδας (18635) 

Μηχανικός Κοτρώτσος Βασίλειος (18654) 

Οπλουργός Κατσαμποξάκης Μιχαήλ (18668) 


Μηχανικός Παλλαντζάς Βελισσάριος (18669) 
Οπλουργός Τζομπανάκης Μιχαήλ (18670) 

Οπλουργός Καραμήτρος Ανάργυρος (18675) 
Μηχανικός Κυριακόπουλος Δημήτριος (18692) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Βούλγαρης Δημήτριος 
(18717) 

Εφοδιαστής Τσολακίδης Μιχαήλ (18759) 

Υπηρεσίας Εδάφους Οπλουργός Χαριτάκης Νικόλαος 
(18250) 

Μηχανικός Φουστέρης Βασίλειος (18933) 

Αεράμυνας Γ ιαννακούντζος Γ εώργιος (18343) 

Στο βαθμό του Αντισμηνάρχου, κατ’ εκλογή, ο Επισμη- 
ναγός Υπηρεσιών Υποστήριξης Αμυνας Αεροδρομίων 
Γουλιμής Κωνσταντίνος (17433). 

Στο βαθμό του Επισμηναγού κατ’ εκλογή ο Σμηνα¬ 
γός Μηχανικός Αεροσκαφών Στεφανόπουλος Γ εώργιος 
(18861). 

Στο βαθμό του Επισμηναγού, κατ’ εκλογή, οι παρακάτω 
Σμηναγοί Τεχνικής Υποστήριξης: 

Μηχανικός Ρούπας Μιχαήλ (18939) 

Οπλουργός Ρούσσος Δημήτριος (18993) 

Εφοδιαστής Παυλόπουλος Γ εώργιος (19387) 
Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Καστρινά- 
κης Παντελής (19624) 

Εφοδιαστής Κοκολινάκης Γ εώργιος (19625) 
Ηλεκτρολόγος Χατζηστυλιανός Ζαχαρίας (19637) 
Ηλεκτρολόγος Λαουτάρης Ανδρέας (19644) 
Μηχανικός Τζιάτζιος Βησσαρίωνος (19647) 
Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Κανελλό- 
πουλος Ιωάννης (19668) 

Οπλουργός Τασούλης Θωμάς (19683) 

Οπλουργός Γαρουφαλιάς Κωνσταντίνος (19695) 
Μηχανικός Ζώης Γεώργιος (19700) 

Μηχανικός Νεστερούλης Γεώργιος (19704) 
Αεράμυνας Κόκκινος Κωνσταντίνος (19718) 
Αεράμυνας Δεβλιώτης Αναστάσιος (19760) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Οικονόμου Βασίλειος 
(19727) 

Μηχανικός Μακρής Ηλίας (19752) 

Μηχανικός Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος (19788) 
Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γεωργάς 
Ιωάννης (19796) 

Στο βαθμό του Σμηναγού, κατ’ εκλογή, οι παρακάτω 
Υποσμηναγοί Τεχνικής Υποστήριξης: 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Κοντογιάννης Ιωάννης 
(60569) 

Μηχανικός Χαραλαμπίδης Ιωάννης (60578) 

Μηχανικός Πατρούλιας Νικόλαος (60587) 

Οπλουργός Σταυρόπουλος Ιωάννης (60590) 
Μηχανικός Πολίτης Νικόλαος (60647) 

Μηχανικός Αλεξανδρόπουλος Γ εώργιος (60788) 
Εφοδιαστής Φυλακτός Αριστείδης (60839) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Παπαδάκος Νικόλαος 
(60990) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Πριτσιόλας Ευάγγελος 
(61002) 

Εφοδιαστής =οφάκης Κωνσταντίνος (61005) 
Μηχανικός Ζωγράφος Κωνσταντίνος (61006) 
Οπλουργός Περιστεράκης Λεωνίδας (61007) 
Μηχανικός Μάσιας Ευάγγελος (61017) 

Μηχανικός Φανός Νέστωρας (61019) 

Μηχανικός Παππάς Χρήστος (61024) 

Μηχανικός Σέργης Νικόλαος (61037) 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Λυκοτρα- 
φίτης Βασίλειος (61040) 

Οπλουργός Γαρουφαλιάς Απόστολος (61095) 
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Εφοδιαστής Στέφας Ευάγγελος (61102) 

Μηχανικός Κλείδωνας Δημήτριος (61112) 

Μηχανικός Κατέβας Κωνσταντίνος (61123) 

Μηχανικός Σκυλάκης Αντώνιος (61148) 

Μηχανικός Παλαιολόγος Νικόλαος (61151) 

Μηχανικός Κουρλιούρος Κωνσταντίνος (61154) 
Μηχανικός Αλπούς Απόστολος (61156) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Καραδήμας Ιωάννης 
(61172) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ανδρώνης Ιωάννης 
(61179) 

Οπλουργός Μουζακίτης Γεώργιος (61187) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ζαχαριάδης Μιχαήλ 
(61217) 

Μηχανικός Κυριακάκης Γεώργιος (61260) 

Μηχανικός Δάκος Θεόδωρος (61391) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ακουμιανάκης Ευάγ¬ 
γελος (61402) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Αποστολίδης Ιωάννης 
(61640) 

Μηχανικός Καραντινός Χρήστος (61657) 

Μηχανικός Ναϊσίδης Ευστράτιος (61694) 

Μηχανικός Αγγελής Κωνσταντίνος (61706) 
Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Μαντού- 
βαλος Μιχαήλ (61709) 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ασβεστόπουλος Ελευ¬ 
θέριος (61728) 

Μηχανικός Σκούρας Κωνσταντίνος (61990) 
Οπλουργός Σακκάς Παύλος (62002) 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Τριχιάς 
Χρήστος(62004) 

Οπλουργός Γ ραμμένος Δημήτριος (62013) 
Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Ναξάκης 
Γ εώργιος (62093) 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Οικονόμου 
Χρήστος (62105) 

Εφοδιαστής Σούλιος Μιχαήλ (62106) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Πάτρωνας Γεώργιος 
(62113) 

Μηχανικός Πάνου Χρήστος (62118) 

Μηχανικός Παπαπέτρου Κυριάκος (62132) 
Εφοδιαστής Ζαβέρδας Ταξιάρχης (62149) 
Εφοδιαστής Τζιβαρίδης Γ εώργιος (62157) 

Μηχανικός Ντούνης Ιωάννης (62170) 

Ηλεκτρολόγος Μίχος Σωτήριος (62172) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Κατωπόδης Βασίλειος 
(62250) 

Μηχανικός Βουτσιλάς Λεωνίδας (62253) 

Μηχανικός Γιαχγιάς Φώτιος (62261) 

Μηχανικός Παλλιεράκης Κωνσταντίνος (62288) 
Μηχανικός Προδρομίδης Φώτιος (62502) 

Μηχανικός Κούτσικος Αριστείδης (62507) 

Μηχανικός Μπαρμπαρής Παντελής (62511) 

Μηχανικός Γκόβας Βασίλειος (62514) 

Μηχανικός Μετάνοιας Γ εώργιος (62515) 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Παντελής Στυλιανός 
(62516) 

Εφοδιαστής Ελευθερίου Δημήτριος (62532) 
Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Τοπάλης 
Ηλίας (62535) 

Μηχανικός Νικολάτος Ευάγγελος (62537) 

Μηχανικός Δημητριάδης Χρήστος (63120) 

Υπηρεσίας Εδάφους Μηχανικός Χαλδής Χριστόφορος 
(60568) 


Αεράμυνας Καπκίδης Σταύρος (61080) 

Αεράμυνας Τασσιάς Γεώργιος (61690) 

Αεράμυνας Σταματάκος Ιωάννης (61699) 

Αεράμυνας Γιανναράκος Παναγιώτης (61712) 
Αεράμυνας Σταύρου Νικόλαος (61793) 

Αεράμυνας Φωτίου Μηνάς (61994) 

Αεράμυνας Τρίγκας Ευθύμιος (62108) 

Αεράμυνας Αυτουσμής Ευστράτιος - Κωνσταντίνος 
(62134) 

Στο βαθμό του Σμηναγού κατ’ εκλογή, ο Υποσμηναγός 
Υπηρεσιών Υποστήριξης Διοικητικός Τούντας Βασίλειος 
(62026) 

Στο βαθμό του Σμηναγού, κατ’ εκλογή, οι παρακά¬ 
τω Υποσμηναγοί Μονιμοποιημένες Εθελόντριες του ν. 
705/1977: 

Ταμιακός Μπόσμου Παρασκευή (62634) 

Υλικονόμος Γιαλαμά Σουλτάνα (62747) 

Υλικονόμος Δημητρακοπούλου Αικατερίνη (62773) 
Νοσοκόμα Σαββοπούλου Ευθυμία (62783) 

Ταμιακός Νάσιου Βιργινία (62788) 

Υλικονόμος Ζαραλή Αικατερίνη (62793) 

Υλικονόμος Ζήκου Ουρανία (62800) 

Νοσοκόμα Ιωαννίδου Ισιδώρα (62830) 

Νοσοκόμα Σαρδέλη Γενοβέφα (62836) 

Νοσοκόμα Καλαϊτζάκη Ελένη (62896) 

Υλικονόμος Καπακτσή Ουρανία (62907) 

Νοσοκόμα Αντωνίου Ελένη (62914) 

Νοσοκόμα Χατζηαθανασίου Αθανασία (62938) 
Υπηρεσίας Εδάφους Νοσοκόμα Πιτσώνη Ειρήνη 
(62885) 

Υπηρεσίας Εδάφους Νοσοκόμα Βούλγαρη Ευαγγελία 
(62941) 

Στο βαθμό του Σμηναγού, κατ’ αρχαιότητα, οι παρα¬ 
κάτω Υποσμηναγοί: 

Τεχνικής Υποστήριξης Συντηρητής Αεροπορικών 
Εγκαταστάσεων Ανδρέου Γ εώργιος (62534). 

Μονιμοποιημένη Εθελόντρια του ν. 705/1977 Υλικονό- 
μος Δαλαμήτρα Ευανθία (62665). 

Τίθενται: 

Σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις των άρθρων 34 και 64 του ν.δ. 1400/1973 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 21 του ν. 2439/1996 οι παρακάτω 
αξιωματικοί: 

Αντισμήναρχοι: 

Οικονομικός Δαβής Γεώργιος του Χρήστου (15368), 
που γεννήθηκε το έτος 1963 στις Σέρρες. 

Εφοδιαστής Διαμαντάκος Νικόλαος του Πολύχρονη 
(14946), που γεννήθηκε το έτος 1964 στον Πειραιά. 

Νοσηλευτικής Παναγιωτίδου Ελένη του Λαζάρου 
(16253), που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Νέα Σμύρνη 
Αττικής. 

Τεχνικής Υποστήριξης: 

Οπλουργός Ψαρουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη 
(18043), που γεννήθηκε το έτος 1956 στο Κάτω Χωριό 
Ιεράπετρας. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Λαζανάς Αθανάσιος 
του Γεωργίου (18162), που γεννήθηκε το έτος 1956 στο 
Σούλι Αχαίας. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Σαραντάκης Νικήτας 
του Παναγιώτη (18190), που γεννήθηκε το έτος 1956 στο 
Λογκανίκο Λακωνίας. 

Μηχανικός Κατσίβελος Χρήστος του Κωνσταντίνου 
(18199), που γεννήθηκε το έτος 1957 στη Λάρισα. 

Οπλουργός Μαυρίδης Κοσμάς του Δημητρίου (18211), 
που γεννήθηκε το έτος 1958 στη Γλυφάδα Αττικής. 
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Μηχανικός Ηλιόπουλος Αναστάσιος του Ιωάννη (18219), 
που γεννήθηκε το έτος 1955 στο Γυμνό Αργολίδας. 

Μηχανικός Γούσης Στέργιος του Κωνσταντίνου (18221), 
που γεννήθηκε το έτος 1956 στο Βόλο Μαγνησίας. 

Μηχανικός Μιγγούσης Κωνσταντίνος του Γεωργίου 
(18233), που γεννήθηκε το έτος 1955 στη Δράμα. 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Στυλιανά- 
κης Ευάγγελος του Γεωργίου (18236), που γεννήθηκε το 
έτος 1958 στο Ρέθυμνο. 

Ηλεκτρολόγος Μονιάκης Μιχαήλ του Ιωάννη (18238), 
που γεννήθηκε το έτος 1956 στο Γεροπόταμο Ρεθύ- 
μνης. 

Εφοδιαστής Σταυρόπουλος Σωτήριος του Δημητρί- 
ου (18243), που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αμφιθέα 
Μεσσηνίας. 

Μηχανικός Ράμμος Σπυρίδωνας του Βησσαρίου (18247), 
που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Καρδίτσα. 

Μηχανικός Αστάρας Βάϊος του Αποστόλου (18261), που 
γεννήθηκε το έτος 1958 στο Βόλο Μαγνησίας. 

Εφοδιαστής Θεοφίλου Παναγιώτης του Ευαγγέλου 
(18268), που γεννήθηκε το έτος 1957 στο Βόλο. 

Μηχανικός Αγγελής Γεώργιος του Αποστόλου (18284), 
που γεννήθηκε το έτος 1956 στην'Οσσα Λάρισας. 

Μηχανικός Χριστοδούλου Γ εώργιος του Κωνσταντίνου 
(18287), που γεννήθηκε το έτος 1956 στη Λάρισα. 

Οπλουργός Τουλιάς Αριστοτέλης του Αποστόλου 
(18293), που γεννήθηκε το έτος 1958 στον Ελληνόπυρ- 
γο Καρδίτσας. 

Ηλεκτρολόγος Κλέτσας Νικόλαος του Γεωργίου 
(18304), που γεννήθηκε το έτος 1957 στο Συκούριο Λά¬ 
ρισας. 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Ανυφα- 
ντάκης Γεώργιος του Ιωάννη (18310), που γεννήθηκε το 
έτος 1956 στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Μηχανικός Μαλανδράκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη 
(18320), που γεννήθηκε το έτος 1957 στη Σκάφη Χανι¬ 
ών. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Μουτσέλης Βασίλειος 
του Μάρκου (18321), που γεννήθηκε το έτος 1955 στη 
Θεσσαλονίκη. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Στεργίου Παναγιώτης 
του Πέτρου (18335), που γεννήθηκε το έτος 1956 στη 
Νιγρίτα Σερρών. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ζαγκλαβάρας Θεόδω¬ 
ρος του Κωνσταντίνου (18344), που γεννήθηκε το έτος 
1958 στο Κηπάκι Τρικάλων. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Λεοντάρης Νικόλαος 
του Αθανασίου (18395), που γεννήθηκε το έτος 1957 στο 
Πουρνάρι Δομοκού Φθιώτιδας. 

Μηχανικός Σπιτιέρης Παναγιώτης του Μιχαήλ (18401), 
που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Κέρκυρα. 

Μηχανικός Σανταμούρης Ματθαίος του Πέτρου (18407), 
που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αθήνα. 

Οπλουργός Μητρολιός Αθανάσιος του Χρήστου 
(18408), που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Ανάβρα Μα¬ 
γνησίας. 

Μηχανικός Σιόντας Θεοχάρης του Ζήση (18411), που 
γεννήθηκε το έτος 1958 στη Λάρισα. 

Οπλουργός Ανδρούτσος Λεωνίδας του Ευσταθίου (18635), 
που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Βασιλικό Μεσσηνίας. 

Μηχανικός Κοτρώτσος Βασίλειος του Νικολάου (18654), 
που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Λαμία Φθιώτιδος. 

Οπλουργός Κατσαμποξάκης Μιχαήλ του Εμμανου¬ 
ήλ (18668), που γεννήθηκε το έτος 1957 στο Ηράκλειο 
Κρήτης. 


Μηχανικός Παλλαντζάς Βελισσάριος του Θωμά (18669), 
που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Λάρισα. 

ΟπλουργόςΤζομπανάκης Μιχαήλ του Γ εωργίου (18670), 
που γεννήθηκε το έτος 1960 στα Χανιά Κρήτης. 

Οπλουργός Καραμήτρος Ανάργυρος του Δημητρίου 
(18675), που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Φύλλο Καρ¬ 
δίτσας. 

Μηχανικός Κυριακόπουλος Δημήτριος του Θεοδώρου 
(18692), που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Ασπρόχωμα 
Μεσσηνίας. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Βούλγαρης Δημήτριος 
του Χρήστου (18717), που γεννήθηκε το έτος 1957 στο 
Βόλο Μαγνησίας. 

Εφοδιαστής Τσολακίδης Μιχαήλ του Γ εωργίου (18759), 
που γεννήθηκε το έτος 1956 στον Ορφέα Έβρου. 

Υπηρεσίας Εδάφους Οπλουργός Χαριτάκης Νικόλαος 
του Αντωνίου (18250), που γεννήθηκε το έτος 1957 στο 
Βόλο Μαγνησίας. 

39/ Μηχανικός Φουστέρης Βασίλειος του Δημητρίου 
(18933), που γεννήθηκε το έτος 1957 στην Αθήνα. 

40/ Αεράμυνας Γ ιαννακούντζος Γ εώργιος του Δημη¬ 
τρίου (18343), που γεννήθηκε το έτος 1955 στα Αρφαρά 
Μεσσηνίας. 

(ε) Υπηρεσιών Υποστήριξης Άμυνας Αεροδρομίων Γου- 
λιμής Κωνσταντίνος του Ανδρέα (17433), που γεννήθηκε 
το έτος 1955 στην Ελευσίνα. 

Επισμηναγοί: 

Ιπτάμενος Καραμανίδης Αριστοκλής του Ιωάννη (17533), 
που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Θεσσαλονίκη. 

Τεχνικής Υποστήριξης: 

Μηχανικός Ρούπας Μιχαήλ του Βασιλείου (18939), που 
γεννήθηκε το έτος 1956 στη Θεσσαλονίκη. 

Οπλουργός Ρούσσος Δημήτριος του Νικολάου (18993), 
που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αθήνα. 

Εφοδιαστής Παυλόπουλος Γεώργιος του Διονυσίου 
(19387), που γεννήθηκε το έτος 1956 στο Κορακοχώρι 
Ηλείας. 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Καστρινά- 
κης Παντελής του Εμμανουήλ (19624), που γεννήθηκε το 
έτος 1962 στη Νίκαια Αττικής. 

Εφοδιαστής Κοκολινάκης Γ εώργιος του Επαμεινώνδα 
(19625), που γεννήθηκε το έτος 1961 στην κοινότητα 
Βουκολιών Χανίων. 

Ηλεκτρολόγος Χατζηστυλιανός Ζαχαρίας του Αντωνίου 
(19637), που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αγιά Λάρισας. 

Ηλεκτρολόγος Λαουτάρης Ανδρέας του Ιωάννη (19644), 
που γεννήθηκε το έτος 1958 στο Περιστέρι Αττικής. 

Μηχανικός Τζιάτζιος Βησσαρίωνος του Δημητρίου 
(19647), που γεννήθηκε το έτος 1960 στον Άγιο Γεώρ- 
γιο Λάρισας. 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Κανελλό- 
πουλος Ιωάννης του Γ εωργίου (19668), που γεννήθηκε 
το έτος 1959 στα Δουναίικα Ηλείας. 

Οπλουργός Τασούλης Θωμάς του Νικολάου (19683), 
που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Σύδνεϋ Αυστραλίας. 

Οπλουργός Γαρουφαλιάς Κωνσταντίνος του Δημητρί¬ 
ου (19695), που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Βαθύλακο 
Καρδίτσας. 

Μηχανικός Ζώης Γ εώργιος του Δημητρίου (19700), που 
γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα. 

Μηχανικός Νεστερούλης Γ εώργιος του Μιχαήλ (19704), 
που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αθήνα. 

Αεράμυνας Κόκκινος Κωνσταντίνος του Δημητρίου 
(19718), που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αργαλαστή 
Μαγνησίας. 
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Αεράμυνας Δεβλιώτης Αναστάσιος του Δημητρίου 
(19760), που γεννήθηκε το έτος 1958 στον Αλιάκμονα 
Κοζάνης. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Οικονόμου Βασίλειος 
του Αθανασίου (19727), που γεννήθηκε το έτος 1959 στη 
Βερδικούσα Λάρισας. 

Μηχανικός Μακρής Ηλίας του Λεωνίδα (19752), που 
γεννήθηκε το έτος 1961 στη Δάφνη Αττικής. 

Μηχανικός Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος του Δημη¬ 
τρίου (19788), που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Πελε- 
κανάδα Μεσσηνίας. 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γεωργός 
Ιωάννης του Γεωργίου (19796), που γεννήθηκε το έτος 
1961 στο Βόλο Μαγνησίας. 

Μηχανικός Γεροκώστας Δημήτριος του Χρήστου 
(18038), που γεννήθηκε το έτος 1957 στην Κοινότητα 
Πουρναριού Λάρισας. 

Σμηναγοί: 

Τεχνικής Υποστήριξης: 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Τραχανέλλης Πολύ¬ 
χρονης του Παναγιώτη (60182), που γεννήθηκε το έτος 
1959 στη Μυτιλήνη Λέσβου. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Προκοπίου Σταύρος 
του Μενελάου (60269), που γεννήθηκε το έτος 1961 στο 
Βόλο Μαγνησίας. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Κοντογιάννης Ιωάννης 
του Γ εωργίου (60569), που γεννήθηκε το έτος 1961 στη 
Λεβαδειά Βοιωτίας. 

Μηχανικός Χαραλαμπίδης Ιωάννης του Κωνσταντί¬ 
νου (60578), που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Αιγάλεω 
Αττικής. 

Μηχανικός Πατρούλιας Νικόλαος του Βασιλείου (60587), 
που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Πάτρα Αχάίας. 

Οπλουργός Σταυρόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου 
(60590), που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αμφιθέα 
Μεσσηνίας. 

Μηχανικός Πολίτης Νικόλαος του Ευαγγέλου (60647), 
που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα. 

Μηχανικός Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος του Διονυσίου 
(60788), που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα. 

Εφοδιαστής Φυλακτός Αριστείδης του Αναστασίου 
(60839), που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Παπαδάκος Νικόλαος 
του Κωνσταντίνου (60990), που γεννήθηκε το έτος 1962 
στην Αθήνα. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Πριτσιόλας Ευάγγελος 
του Γεωργίου (61002), που γεννήθηκε το έτος 1964 στο 
Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας. 

Εφοδιαστής Ξοφάκης Κωνσταντίνος του Λάμπρου 
(61005), που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα. 

Μηχανικός Ζωγράφος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 
(61006), που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα. 

Οπλουργός Περιστεράκης Λεωνίδας του Μιχαήλ 
(61007), που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα. 

Μηχανικός Μάσιας Ευάγγελος του Βασιλείου (61017), 
που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα. 

Μηχανικός Φανός Νέστωρας του Αιμίλιου (61019), που 
γεννήθηκε το έτος 1962 στο Περιστέρι Αττικής. 

Μηχανικός Παππάς Χρήστος του Γεωργίου (61024), 
που γεννήθηκε το έτος 1961 στο Ρωμανό Ιωαννίνων. 

Μηχανικός Σέργης Νικόλαος του Ιακώβου (61037), που 
γεννήθηκε το έτος 1965 στο Γλινάδο Νάξου. 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Λυκοτρα- 
φίτης Βασίλειος του Ευαγγέλου (61040), που γεννήθηκε 
το έτος 1961 στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. 


Οπλουργός Γαρουφαλιάς Απόστολος του Δημητρί¬ 
ου (61095), που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Βαθύλακο 
Καρδίτσας. 

Εφοδιαστής Στέφας Ευάγγελος του Δημητρίου (61102), 
που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Πετρούπολη Αττι¬ 
κής. 

Μηχανικός Κλείδωνας Δημήτριος του Σταύρου (61112), 
που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Καλαμάτα. 

Μηχανικός Κατέβας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 
(61123), που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα. 

Μηχανικός Σκυλάκης Αντώνιος του Χαραλάμπους 
(61148), που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Νάξο. 

Μηχανικός Παλαιολόγος Νικόλαος του Χρήστου (61151), 
που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Ρόδο Δωδεκανήσου. 

Μηχανικός Κουρλιούρος Κωνσταντίνος του Ανδρέα 
(61154), που γεννήθηκε το έτος 1962 στον Άγιο Βασίλειο 
Αχάίας. 

Μηχανικός Αλπούς Απόστολος του Αθανασίου (61156), που 
γεννήθηκε το έτος 1960 στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Καραδήμας Ιωάννης 
του Κωνσταντίνου (61172), που γεννήθηκε το έτος 1964 
στους Μελισσουργούς Αρτας. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ανδρώνης Ιωάννης 
του Μιχαήλ (61179), που γεννήθηκε το έτος 1962 στην 
Αθήνα. 

Οπλουργός Μουζακίτης Γ εώργιος του Νικολάου (61187), 
που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Πάτρα Αχάίας. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ζαχαριάδης Μιχαήλ 
του Βασιλείου (61217), που γεννήθηκε το έτος 1962 στα 
Αθυρα Πέλλας. 

Μηχανικός Κυριακάκης Γ εώργιος του Νικολάου (61260), 
που γεννήθηκε το έτος 1962 στα Φαβριανά Ηρακλείου 
Κρήτης. 

Μηχανικός Δάκος Θεόδωρος του Γ εωργίου (61391), που 
γεννήθηκε το έτος 1962 στη Μυτιλήνη Λέσβου. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ακουμιανάκης Ευάγ¬ 
γελος του Ιωάννη (61402), που γεννήθηκε το έτος 1961 
στο Γερακάρι Ρεθύμνου. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Αποστολίδης Ιωάννης 
του Σωκράτη (61640), που γεννήθηκε το έτος 1960 στο 
Κιλκίς. 

Μηχανικός Καραντινός Χρήστος του Δημητρίου (61657), 
που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Κωνσταντινούπολη 
Τουρκίας. 

Μηχανικός Ναϊσίδης Ευστράτιος του Θεοχάρη (61694), 
που γεννήθηκε το έτος 1964 στα Χανιά Κρήτης. 

Μηχανικός Αγγελής Κωνσταντίνος του Δημητρίου (61706), 
που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Ραφήνα Αττικής. 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Μαντού- 
βαλος Μιχαήλ του Γ εωργίου (61709), που γεννήθηκε το 
έτος 1964 στην Αθήνα. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Ασβεστόπουλος Ελευ¬ 
θέριος του Δημητρίου (61728), που γεννήθηκε το έτος 
1962 στην Καβάλα. 

Μηχανικός Σκούρας Κωνσταντίνος του Γεωργίου 
(61990), που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Μακρακώμη 
Φθιώτιδας. 

Οπλουργός Σακκάς Παύλος του Αναστασίου (62002), 
που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αθήνα. 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Τριχιάς 
Χρήστος του Χαραλάμπους (62004), που γεννήθηκε το 
έτος 1964 στην Αθήνα. 

Οπλουργός Γραμμένος Δημήτριος του Αλεξάνδρου 
(62013), που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Καλλιθέα 
Πιερίας. 
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Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Ναξάκης 
Γεώργιος του Διονυσίου (62093), που γεννήθηκε το έτος 
1963 στα Αφράτα Χανίων. 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Οικονόμου 
Χρήστος του Ιωάννη (62105), που γεννήθηκε το έτος 
1963 στην Αθήνα. 

Εφοδιαστής Σούλιος Μιχαήλ του Χρήστου (62106), που 
γεννήθηκε το έτος 1966 στο Περιστέρι Αττικής. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Πάτρωνας Γεώργιος 
του Ιωάννη (62113), που γεννήθηκε το έτος 1963 στον 
Πειραιά. 

Μηχανικός Πάνου Χρήστος του Θεοδώρου (62118), που 
γεννήθηκε το έτος 1965 στην Αθήνα. 

Μηχανικός Παπαπέτρου Κυριάκος του Αποστόλου 
(62132), που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα. 

Εφοδιαστής Ζαβέρδας Ταξιάρχης του Μιλτιάδη (62149), 
που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Πάτρα. 

Εφοδιαστής Τζιβαρίδης Γ εώργιος του Μάρκου (62157), 
που γεννήθηκε το έτος 1964 στον Πειραιά. 

Μηχανικός Ντούνης Ιωάννης του Αναστασίου (62170), 
που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα. 

Ηλεκτρολόγος Μίχος Σωτήριος του Ιωάννη (62172), που 
γεννήθηκε το έτος 1964 στο Σύδνεϋ Αυστραλίας. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Κατωπόδης Βασίλειος 
του Παναγιώτη (62250), που γεννήθηκε το έτος 1964 
στη Λευκάδα. 

Μηχανικός Βουτσιλάς Λεωνίδας του Γεωργίου (62253), 
που γεννήθηκε το έτος 1961 στη Διάβα Τρικάλων. 

Μηχανικός Γιαχγιάς Φώτιος του Βασιλείου (62261), που 
γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα. 

Μηχανικός Παλλιεράκης Κωνσταντίνος του Παναγιώ¬ 
τη (62288), που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Ηράκλειο 
Κρήτης. 

Μηχανικός Προδρομίδης Φώτιος του Στεφάνου (62502), 
που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα. 

Μηχανικός Κούτσικος Αριστείδης του Γεωργίου 
(62507), που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Λάρισα. 

Μηχανικός Μπαρμπαρής Παντελής του Δημητρίου 
(62511), που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα. 

Μηχανικός Γ κάβας Βασίλειος του Σταύρου (62514), που 
γεννήθηκε το έτος 1960 στο Ίλιον Αττικής. 

Μηχανικός Μετάνοιας Γ εώργιος του Δημητρίου (62515), 
που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Βύρωνα Αττικής. 

Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Παντελής Στυλιανός 
του Νικολάου (62516), που γεννήθηκε το έτος 1961 στην 
Αθήνα. 

Εφοδιαστής Ελευθερίου Δημήτριος του Αντωνίου 
(62532), που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Βόλο. 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Ανδρέου 
Γ εώργιος του Νικολάου (62534), που γεννήθηκε το έτος 
1966 στον Πειραιά. 

Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Τοπάλης 
Ηλίας του Αποστόλου (62535), που γεννήθηκε το έτος 
1963 στα Ιωάννινα. 

Μηχανικός Νικολάτος Ευάγγελος του Δημητρίου 
(62537), που γεννήθηκε το έτος 1962 στον Αστακό Αι¬ 
τωλοακαρνανίας. 

Μηχανικός Δημητριάδης Χρήστος του Κωνσταντίνου 
(63120), που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα. 

Υπηρεσίας Εδάφους Μηχανικός Χαλδής Χριστόφορος 
του Κωνσταντίνου (60568), που γεννήθηκε το έτος 1960 
στο Άργος. 

Αεράμυνας Καπκίδης Σταύρος του Ιωάννη (61080), που 
γεννήθηκε το έτος 1960 στο Βόλο Μαγνησίας. 


Αεράμυνας Τασσιάς Γεώργιος του Παναγιώτη (61690), 
που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Πόρο Αττικής. 

Αεράμυνας Σταματάκος Ιωάννης του Βασιλείου 
(61699), που γεννήθηκε το έτος 1963 στους Μολάους 
Λακωνίας. 

Αεράμυνας Γιανναράκος Παναγιώτης του Στυλιανού 
(61712), που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Αθήνα. 

Αεράμυνας Σταύρου Νικόλαος του Αναστασίου (61793), 
που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Μικρό Περιστέρι Ιω- 
αννίνων. 

Αεράμυνας Φωτίου Μηνάς του Χαραλάμπους (61994), 
που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Νέα Μηχανιώνα Θεσ¬ 
σαλονίκης. 

Αεράμυνας Τρίγκας Ευθύμιος του Περικλή (62108), που 
γεννήθηκε το έτος 1963 στα Σκάρφεια Μώλου Φθιώτι¬ 
δας. 

Αεράμυνας Αυτουσμής Ευστράτιος-Κωνσταντίνος 
του Γ εωργίου (62134), που γεννήθηκε το έτος 1963 στο 
Σουδάν Αφρικής. 

Υπηρεσιών Υποστήριξης Διοικητικός Τούντας Βασίλει¬ 
ος του Κωνσταντίνου (62026), που γεννήθηκε το έτος 
1965 στα Νέα Λιόσια Αττικής. 

Μονιμοποιημένες Εθελόντριες του ν. 705/1977: 

Ταμιακός Μπόσμου Παρασκευή του Αθανασίου (62634), 
που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Ψαθοτόπι Αρτας. 

Υλικονόμος Γιαλαμά Σουλτάνα του Αθανασίου (62747), 
που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Θολό Σερρών. 

Υλικονόμος Δημητρακοπούλου Αικατερίνη του Ηλία 
(62773), που γεννήθηκε το έτος 1961 στη Τρίπολη. 

Νοσοκόμα Σαββοπούλου Ευθυμία του Δημητρίου 
(62783), που γεννήθηκε το έτος 1957 στη Νέα Πέτρα 
Σερρών. 

Ταμιακός Νάσιου Βιργινία του Βλάσιου (62788), που 
γεννήθηκε το έτος 1961 στο Βόλο Μαγνησίας. 

Υλικονόμος Ζαραλή Αικατερίνη του Νικολάου (62793), 
που γεννήθηκε το έτος 1955 στο Σκοπό Φλώρινας. 

Υλικονόμος Ζήκου Ουρανία του Δημητρίου (62800), 
που γεννήθηκε το έτος 1959 στον Πύργο Ηλείας. 

Νοσοκόμα Ιωαννίδου Ισιδώρα του Γ εωργίου (62830), 
που γεννήθηκε το έτος 1961 στη Λάρισα. 

Νοσοκόμα Σαρδέλη Γενοβέφα του Αποστόλου (62836), 
που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Παναιτώλιο Αιτωλο¬ 
ακαρνανίας. 

Νοσοκόμα Καλαϊτζάκη Ελένη του Νικολάου (62896), 
που γεννήθηκε το έτος 1957 στον Αγιο Νικόλαο Κρή¬ 
της. 

Υλικονόμος Καπακτσή Ουρανία του Ιωάννη (62907), 
που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Θεσσαλονίκη. 

Νοσοκόμα Αντωνίου Ελένη του Γ εωργίου (62914), που 
γεννήθηκε το έτος 1962 στο Σταυροδρόμι Σερρών. 

Νοσοκόμα Χατζηαθανασίου Αθανασία του Ιωάννη 
(62938), που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Παρασπόρι 
Λασιθίου. 

Υπηρεσίας Εδάφους Νοσοκόμα Πιτσώνη Ειρήνη του 
Ευσταθίου (62885), που γεννήθηκε το έτος 1960 στο 
Γάσι Ηρακλείου. 

Υπηρεσίας Εδάφους Νοσοκόμα Βούλγαρη Ευαγγελία 
του Αποστόλου (62941), που γεννήθηκε το έτος 1958 
στο Βόλο Μαγνησίας. 

Υλικονόμος Δαλαμήτρα Ευανθία του Αθανασίου 
(62665), που γεννήθηκε το έτος 1956 στη Καρίτσα Πι¬ 
ερίας. 

Υποσμηναγός Τεχνικής Υποστήριξης Μηχανικός Κα- 
ραγιάννης Κωνσταντίνος του Βασιλείου (60811), που 
γεννήθηκε το έτος 1962 στη Λάρισα. 
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Σε αποστρατεία με αίτησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 16 παρ. 19 και 21 παρ. 4στ(4) του ν. 2439/1996, η 
Υποσμηναγός (βαθμό στον οποίο προήχθη με προηγούμε¬ 
νο Προεδρικό Διάταγμα), Μονιμοποιημένη Εθελόντρια του 
ν. 705/1977 Νοσοκόμα Κηπουρού Ιωάννα του Σωτηρίου 
(62861), που γεννήθηκε το έτος 1953 στο Διδυμότειχο. 

Σε αποστρατεία κατόπιν παραίτησης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 34 και 64 του ν.δ. 1400/1973 σε συν¬ 
δυασμό με το άρθρο 21 του ν. 2439/1996, ο Επισμηναγός Μη¬ 
χανικός Αεροσκαφών Στεφανόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη 
(18861), που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Νίκαια Πειραιά. 

Οι παραπάνω αξιωματικοί που αποστρατεύονται εγγρά- 
φονται στα στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής Αερο¬ 
πορίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973. 

(Αρ. Βεβ. ΓΕΑ/Δ3/3/83/12.11.2007). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΔΙΚΑΙ ΟΣΥΝΗΣ 

( 2 ) 

Με την υπ’ αριθμ. 145004/27.12.2007 πράξη της Προ- 
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπι¬ 
στώνεται ότι έχει γίνει αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση 
παραίτησης από την υπηρεσία του Βασιλείου ΣΚΑΚΟΥ 
του Δημητρίου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης 
του Καταστήματος Κράτησης Λάρισας, με βαθμό Α' 
και Μ.Κ. 4° και έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτού 
από 19.12.2007, ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η 
δεύτερη αίτηση παραίτησής του. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΑΘ. ΚΟΥΤΙΒΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

(3) 

Με την υπ’ αριθμ. 15167/31.12.2007 πράξη, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την υπ’ αριθμ. 
9327/2007 (ΦΕΚ1458/10.8.2007) απόφαση του Υπουργού 
Μακεδονίας-Θράκης, για εξουσιοδότηση υπογραφής 
εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού», διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Χατζη- 
νικολάου Αθηνάς του Ιωάννου, υπαλλήλου του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α', Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Κοινωνικής 
Προστασίας, από 31.12.2007 ημερομηνία κατά την οποία 


συμπλήρωσε τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής συ¬ 
ντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και το εξηκοστό (60ο) 
έτος της ηλικίας της. 

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια 
της υπηρεσίας για την τριακονταπενταετή (35) ευδόκιμη 
υπηρεσιακή παραμονή της και απονέμεται τιμητικά ο 
τίτλος της επιτίμου δημοσίου υπαλλήλου με βαθμό Α', 
που κατείχε. 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. 

ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ 

-♦- 


ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΙ - ΛΟΙΠ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

(4) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. 37/3.1.2008 πράξη του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσε- 
ως Διδακτικών Βιβλίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, λύεται αυτοδίκαια από 31.12.2007 
η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλήλου Πετρού- 
τσου Βασιλείου του Χαραλάμπους με βαθμό Β' και 
Μ.Κ. 1 του κλάδου Υ.Ε. Εργατών λόγω συμπληρώσεως 
του 60ου έτους της ηλικίας του και 35 χρόνια υπη¬ 
ρεσίας. 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. 18838/12.10.2007 κοινή απόφαση 
του Διοικητή του Γ.Ν.Τρικάλων της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσ¬ 
σαλίας και Στερεός Ελλάδας και του Διοικητή της 
1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, μετατάσσεται η ΒΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
του Κων/νου, μόνιμη υπάλληλος του Α.Ο.Ν. Αθηνών 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκό¬ 
μων με Βαθμό Γ' σε κενή οργανική θέση αντίστοιχου 
Βαθμού και Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού στο 
Γ.Ν.Τρικάλων. 

Με την παραπάνω μετάταξη δεν προκαλείται επιπρό¬ 
σθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 


Οι Διοικητές 


του Α.Ο.Ν. Αθηνών 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ 


του Γ ενικού Νοσοκομείου 
Τ ρικάλων 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 
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